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VERPLEEGKUNDE, UROEDHUNDE, 
RINESITHERAPIE EN 20 VEEL MEER 


Student of docent? Starter of ervaren health care professional? In het 
uitgebreide aanbod van De Boeck vind je zeker een titel die jou op het lijf 
geschreven is. 

Ontdek bijvoorbeeld de herwerkte edities van Basisboek oncologie voor 
verpleegkundigen, Kanker. Van research tot patiënt en Mobilisaties en 
manipulaties van de wervelkolom. 


Onze auteurs zijn specialisten in verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie, 
biomedische wetenschappen en zo veel meer. Bovendien herwerken we onze 
uitgaven regelmatig, zodat je steeds up-to-date bent. 


Om het je helemaal gemakkelijk te maken, kan je via ons 
nieuwe platform Blend hoofdstukken uit verschillende 
BLEND titels combineren in één uitgave op maat. Wil je eigen 
DE BOECK lesmateriaal toevoegen”? Jouw boek op maat bestellen 
kan van al vanaf 10 exemplaren. 


INHOUDSTAFELS INKIJKEN? 


Surf naar hoger.deboeck.be/health-care 


T DE BOECK 


S Surf naar blend.deboeck.be en maak een gratis account aan. 


> Met enkele clicks selecteer je de hoofdstukken van De Boeck die voor jou van nut zijn. 
Je kunt hoofdstukken uit verschillende titels selecteren en zelf de volgorde bepalen 
waarin die verschijnen. 


Ss Voeg jouw eigen lesmateriaal toe, als je dat wenst. Dat kan voor of na elk hoofdstuk 
van De Boeck. De paginanummering en de inhoudstafel passen zich automatisch aan. 


=  Personaliseer de cover en kies de afwerking. 


ms Je kan meteen een preview van jouw boek op maat bekijken. Ook de prijs per 
exemplaar wordt automatisch berekend. Die is enkel afhankelijk van jouw selectie en 
de gekozen afwerking, niet van het aantal exemplaren dat je bestelt. 


> Wanneer je definitief klaar bent met het samenstellen van jouw boek, bezorgen wij jou 
de nodige bestelinfo, die je kan delen met jouw studenten. Vervolgens kunnen jouw 
studenten het boek op maat eenvoudig aankopen via de boekhandel. je kunt de 
boeken ook rechtstreeks bij de uitgeverij aankopen. Een boek op maat kan al vanaf 
10 exemplaren! 


WAAROM RIEZEN VOOR BLEND? 


Efficiëntie: 
je zadelt jouw studenten 
niet op met een lange 
literatuurlijst, maar kiest 
voor één uitgave die 
al het noodzakelijke 
studiemateriaal bevat. 


Personalisatie: 
je werkt met kwaliteitsvol 
en geactualiseerd 
lesmateriaal van De Boeck 
en drukt tegelijkertijd jouw 
eigen stempel. 


Motivatie: 
studenten geven aan 
het liefst te studeren uit 
een papieren handboek, 
op voorwaarde dat het 
naadloos aansluit bij de 
inhoud van de les. 


wr de boeck 


Recht in mijn schoenen 
Praktijkboek voor 
verpleegkunde 

Te bestellen op 
blend.deboeck.be 


Onlinemateriaal 
* oplossingen voor de 
docent 


Recht in mijn schoenen 
Praktijkboek voor verpleegkunde 


Juridische adviesgroep NVKVV 


Kan en mag ik als verpleegkundige zelf beslissen om een onrustige patiënt te fixeren? Een 
patiënt loopt schade op door een verkeerd toegediende inspuiting. Wie is aansprakelijk 
en verantwoordelijk”? Ik ben getuige van een verkeersongeval waarbij personen 
verwondingen opgelopen hebben. Ben ik verplicht hulp te bieden, ook al ben ik gehaast? 


Recht in mijn schoenen biedt een antwoord op moreel-ethische en juridische vragen 
die verpleegkundigen zich in verschillende situaties stellen. Situatieomschrijvingen 

die ervaringsdeskundigen baseerden op de dagelijkse praktijk, loodsen de student 
verpleegkunde doorheen de wettelijke bepalingen die verband houden met het beroep 
en de beroepspraktijk. Elk thema schetst de wettelijke achtergrond waaraan de situatie 
wordt getoetst. Bovendien kan je in elk hoofdstuk je eigen kennis testen dankzij de ‘Test 
jezelf -vragen. Bovendien kan je in elk hoofdstuk je eigen kennis testen dankzij de ‘Test 
jezelf -vragen. 


Beleid, organisatie en kwaliteit in de 


Beleid, organisatie en kwaliteit 
in de gezondheidszorg 


Tweede editie 


gezondheidszorg 
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Beleid, organisatie 

en kwaliteit in de 
gezondheidszorg 

ISBN 978 90 455 6017 5 
€ 30,20 - 296 blz. - 2017 
2de editie 


Onlinemateriaal 


* de geschiedenis van de 


sociale zekerheid 


+ verklarende woordenlijst 


* nuttige links 


Bimar Ed} 


Leentje De Bleser (ed.) - Karolien Baldewijns (ed.) - Wouter Decock - 
Sabine Huybrecht - Marc Mertens - Bart Meyers 


Door een heleboel maatschappelijke wijzigingen wordt de organisatie van de 
gezondheidszorg steeds ingewikkelder. Studenten die in dat complexe werkveld 
zullen terechtkomen vinden een houvast in Beleid, organisatie en kwaliteit in de 
gezondheidszorg. 


Naast een ruim beeld van de gezondheidszorg en het breder maatschappelijk kader, 
schetst het ook de gevolgen van de zesde staatshervorming voor de sector. De 
focus ligt daarbij op de positie van de zorgvrager, de service van de zorgprovider en de 
patiëntveiligheid. Ook de financiering van de gezondheidszorg en het belang van een 
goede teamwerking krijgen ruim aandacht. 


De vele praktijkvoorbeelden maken van Beleid, organisatie en kwaliteit in de 
gezondheidszorg een praktisch handboek voor iedereen die meer wil weten over hoe de 
gezondheidszorg in Vlaanderen gestructureerd is. 


Deze editie behandelt ook de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen (WVG). 


PRAKTISCH 
GEZONDHEIDS- 


RECHI 


LET BAL EIRE 
Anati Gad Caiet 


Praktisch gezondheidsrecht 
ISBN 978-90-306-9877-7 
€ 32,50 - 224 blz. - 2021 


Onlinemateriaal 

* oefeningenmodule 

- oplossingen voor de 
docent 


Leren interprofessioneel 
samenwerken in de 
gezondheidszorg 


Be 


aj 
A 


Praktisch gezondheidsrecht 


HERZIENE EDITIE 


IN 2021 


Luc inwe Kathleen Van Cauter 


Praktisch gezondheidsrecht is een duidelijke juridische gids voor studenten uit 

de medische en paramedische professionele bachelor. Uw studenten geraken 
vertrouwd met enkele begrippen uit het algemeen recht, waarna de focus verschuift naar 
gezondheidsrecht. 


Boordevol voorbeelden uit de dagelijkse praktijk: 
(4 oefeningen in het boek en online: 
GA (korte) verklarende woordenlijst en wetgeving in toegankelijke bewoordingen. 


In editie 2021 is er onder meer aandacht voor: 

GA het Arrest van 19 juni 2019 van het Arbitragehof m.b.t. de Transgenderwet; 

M de Wet van 19 december 2018 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de 
regelgeving inzake het levenloos kind; 

GA de Wet van 15 maart 2020 m.b.t. de geldigheid van wilsverklaringen: 

64 het Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht van 15 februari 2019: 

Gá het KB van 27 februari 2019 betreffende een uitbreiding van de verpleegkundige 
activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de 
zorgkundigen deze handelingen mogen stellen; 

GÁ de toepassing van GOPR voor zorgverstrekkers die gegevens verwerken van 
natuurlijke personen. 


De gids schept een adequaat juridisch kader voor zowel de zorgverstrekker als 

de patiënt, met bijzondere aandacht voor de aansprakelijkheid van de zorgbeoetenaar 
(strafrechtelijk en burgerrechtelijk) en de Gecoördineerde wet betreffende de 
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar 
verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen. 


Ten slotte is er een praktijkgericht overzicht van onderwerpen op het raakvlak tussen de 
gezondheidszorg en het publiek en privaat recht opgenomen. 


Leren interprofessioneel 
samenwerken i in de gezondheidszorg 


KEK Lasar panu pa heaters patsdEpesRrndesadndRdEr Eran dEsadsdnaEg bans Edesa 


Giannoula Tsakitzidis - Paul Van Royen 


Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg bespreekt in drie delen 
de verschillende stappen die leiden tot een uitgebouwde module interprofessioneel 
samenwerken in de gezondheidszorg. Het boek richt zich tot studenten en 
docenten van de deelnemende opleidingen. Maar het is ook voor andere opleiders en 
verantwoordelijken in de gezondheidszorg zoals apothekers, diëtisten, logopedisten … 


ii sia > a 


Gisnnouls Tsakiteicis 
Paul Van Royen 


een praktisch hulpmiddel bij mogelijke samenwerkingen. 


(4 Het eerste deel legt de fundamenten voor de ontwikkeling van een onderwijs- 

| programma ‘interprofessioneel samenwerken’. 

| ip de boeck GA Deel twee behandelt de bouwstenen van de modules interprofessioneel 
samenwerken in de gezondheidszorg (IPSIG). De lezer vindt er een uitgebreide 

bespreking van de te bereiken competenties en de beroepsprofielen van de 


Leren interprofessioneel deelnemende disciplines. 

en KA In het derde deel geven de auteurs een overzicht van de didactische aspecten van 
ISBN 978 90 306 8695 8 de IPSIG-modules. 

€ 34,60 - 168 blz. - 2018 

4de editie In deze editie komen belangrijke veranderingen aan bod, zoals de 


eerstelijngezondheidsconterentie en het wettelijke kader gecreëerd door de Wet 
betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen. Ze biedt ook meer informatie 
omtrent het ICF-model, een begrippenkader waarmee het mogelijk is het functioneren 
van mensen te beschrijven. 


Zorg voor mantelzorg 
ISBN 978 90 306 8982 8 


€ 25,20 - 164 blz. - 2018 


1ste editie 


da riculturele zong, MATRA 


dnesproed p 


ook onze zorg 


Pluriculturele zorg 
Ook onze zorg 
ISBN 978 90 341 9448 0 


€ 34,50 - 264 blz. - 2011 
1ste editie 


Zorg voor mantelzorg 


Benedicte De Koker - Leen Heylen - Jeroen Knaeps - Jan Steyaert - 
Joris Van Puyenbroeck (red.) 


Mantelzorg komt meer en meer op de radar van professionele hulpverleners. Door 

de vermaatschappelijking van de zorg komt de focus meer te liggen op het informele 
netwerk van de zorgvrager. De kinderen van een ouder met dementie, een partner van 
een verkeersslachtoffer of de broers en zussen van een man met psychische problemen: 
in veel gevallen gaat het om krachtige mantelzorgers die kunnen optreden als volwaardige 
partners van de hulpverleners. Tegelijkertijd hebben mantelzorgers ook eigen vragen en 
noden en is het van belang dat ze gesteund worden. 

Dit handboek speelt in op deze trend, en biedt zowel een theoretisch kader als 
praktijkgerichte tools aan (toekomstige) professionals met verschillende achtergrond. 


De auteurs geven allen les in het hoger onderwijs en zorgen per hoofdstuk voor 
verwerkingsoefeningen. Het boek is gestoffeerd met casussen die zo opgevat 

zijn dat verschillende beroepsprofielen (verpleegkundigen, sociaal werkers, 
ergotherapeuten, orthopedagogen …) hun professionele inbreng kunnen herkennen. 


In Deel 1 hanteren de auteurs vier perspectieven: 

(4 een conceptueel hoofdstuk waarin ze mantelzorg definiëren en afbakenen; 

(4 een sociologisch hoofdstuk waarin ze mantelzorg duiden als maatschappelijk 
fenomeen; 

(4 een psychologisch hoofdstuk waarin de beleving van de mantelzorger centraal 
staat; 

GA een hoofdstuk waarin de mogelijkheden tot multidisciplinaire samenwerking 
tussen professionals en mantelzorgers aan bod komen. 


In Deel 2 vinden we een ‘hands on'-aanpak terug. De auteurs illustreren essentiële 
vaardigheden van professionals met concrete methodieken en voorbeelden uit de 
praktijk. 


Pluriculturele zorg 
Ook onze zorg 
Werkgroep intake zorg NVKVV 


Pluriculturele zorg wil bijdragen tot de verdere interculturalisatie van de 
verpleegkundige en vroedkundige opleidingen. Professionele zorgverleners en 
studenten en hun begeleiders maken in dit boek kennis met de moeilijkheden, maar ook 
met de mogelijkheden van de diverse patiéntenpopulatie. 


Wij leven in een multiculturele maatschappij. Zowat 1 miljoen van de 11 miljoen inwoners 
in België is van buitenlandse afkomst. Zij worden zoals elke mens geconfronteerd met 
gezondheidsproblemen en doen daarbij ook een beroep op de gezondheidszorg. 

Om kwaliteitsvolle zorg te kunnen leveren aan iedereen die dat nodig heeft, moeten 
verpleegkundigen, vroedvrouwen en zorgkundigen kennis over en inzicht in de etnische 
achtergrond van hun patiënten verwerven. 


Communicatie en relatie krijgen in het boek ruim aandacht. De auteurs bespreken in 
13 thema's verschillende herkenbare situaties die zij hebben ervaren en leggen uit hoe 
zij de specifieke problemen hebben opgelost. Waar nodig wordt ook verwezen naar de 
Belgische wetgeving. 


wije de beek 


Autonoom handelen met 
de rolstoel 

ISBN 978 90 306 9015 3 
€ 37,80 - 256 blz. - 2019 
3de editie 


Onlinemateriaal 

* PowerPointpresentatie 
voor de docent 

* opdrachten 


Smartkit € 


woor verpleegkundigen 


Hilde pambati 


Smartkit voor 
verpleegkundigen 

ISBN 978 90 455 5769 4 
€ 15,35 - 48 blz. - 2016 
2de editie 


Autonoom handelen met 

de rolstoel 

Henk Beyaert - Wivina De Keyser - Leslie Vincke 

m.m.v. Anthony Vanhie - Greet Steyaert - Stijn De Baets 

Het gebruik van een mobiliteitshulpmiddel is vaak een voorwaarde om het handelen van 
personen met een beperking te optimaliseren. Zonder de juiste rolstoel of een ander 
mobiliteitshulpmiddel is integratie in de maatschappij vaak niet mogelijk. Autonoom 
handelen met de rolstoel reikt ergotherapeuten en studenten ergotherapie de nodige 
tools aan om het handelen van de cliënt in relatie tot zijn fysieke en sociale omgeving in 


kaart te brengen, om de geschikte rolstoel te adviseren en de cliënt gepast te begeleiden. 
De cliënt, zijn handelen en een permanente evaluatie staan daarbij centraal. 


De auteurs baseren zich op de bespreking van een rolstoelgebruiker en zijn functioneren 
aan de hand van de Internationale Classificatie van het menselijke Functioneren 
(ICF). Hoewel de diagnose, de prognose en de medische anamnese het handelen van 
de cliënt uiteraard beïnvloeden, vormen ze vanuit ergotherapeutisch oogpunt dus niet het 
vertrekpunt in dit boek. De auteurs gaan vanuit deze invalshoek in op: 

64 de rolstoel en zijn onderdelen: 

G de beroepsrollen van de ergotherapeut; 

(A het meten van het autonoom handelen met een rolstoel door middel van 

assessments; 

FA het adviseren van een rolstoel: 

GA de zithouding in de rolstoel; 

GA het afstellen van de rolstoel; 

FA rolstoeltraining. 


De casussen op basis van de beleving van ervaringsdeskundigen maakt het geheel 
bevattelijk en inzichtelijk voor de student. De verschillende opdrachten, de overzichtelijke 
schema's en de talrijke afbeeldingen maken van Autonoom handelen met de rolstoel 
een uniek en onmisbaar werkinstrument voor ergotherapeuten en studenten 
ergotherapie. 


In deze editie komt onder meer de elektronische rolstoel uitgebreider aan bod en werd 
een extra casus toegevoegd. 


Smartkit voor verpleegkundigen 


Petra Verluyten - Maria Deneire - Toon Quaghebeur - Hilde Rombauts 


Smartkit voor verpleegkundigen is een praktisch boekje dat in een verstaanbare taal 

de belangrijkste te verwerven professionele gedragscompetenties van de nieuwe 
verpleegkundige bundelt. Het boek, dat groeide uit de praktijk, is opgenomen door het 
hoger onderwijs als een waardevol didactisch instrument en wordt ondersteund door het 
beleid. 


De smartkit wil de aangeleerde competenties van nieuwe verpleegkundigen vormgeven in 
de dagelijkse patiëntenzorg. Praktische tips, suggesties en aanzetten tot zelfevaluatie 
helpen de verpleegkundige elke dag opnieuw het beste uit zichzelf te halen. 


In deze editie voegden de auteurs, naast de domeinspecifieke leerresultaten van de 
opleiding bachelor in de verpleegkunde, ook de acht Europese competenties voor 
verpleegkunde toe, die sinds januari 2016 de Belgische competenties voor verpleegkunde 
vormen. Ook het thema ‘feedback in het leerproces’ komt specifiek aan bod. 


Wegwijs in de thuisverpleging 
Wit-Gele Kruis van Vlaanderen | 


Wegwijs in de thuisverpleging biedt een antwoord op verschillende vragen waarmee 
verpleegkundigen geconfronteerd worden en is bedoeld voor studenten verpleegkunde in 
de hogescholen en het hoger beroepsonderwijs. 


Wat zijn de belangrijkste evoluties in de thuisverpleging? Hoe wordt thuisverpleging 
gefinancierd? Wat zijn de mogelijkheden om als thuisverpleegkundige te werken? 
Wat is de eigenheid van de thuisverpleging? Wat is de plaats van de thuisverpleging 
in het huidige zorglandschap? Dit boek beantwoordt al die vragen met theoretische 
uiteenzettingen en praktische illustraties op basis van concrete casussen uit de 
dagelijkse praktijk. 


wa de boeck Verder gaat dit boek in op specifieke evoluties en trends in de thuisverpleging zoals 
digitalisering, de samenwerking met andere actoren in de zorgsector, de competenties 
waarover je moet beschikken om als thuisverpleegkundige te werken en de structuren 


Wegwijs in de thuisverpleging waarin je aan de slag kunt. 

ISBN 978 90 306 9239 3 

€ 31,80 - 160 blz. - 2019 De leerdoelstellingen die voorafgaan aan elk hoofdstuk bieden de student en 
3de editie docent concrete leerdoelen en extra houvast. 


Infectiepreventie 
Infectiepreventie Leidraad voor zorginstellingen 


Leidraad voor zorginstellingen 


venne 


Wierde editie 


Infectiepreventie is een leidraad voor de zorgverleners in zorginstellingen waar veel 
mensen met een verminderde immuniteit onder eenzelfde dak verblijven, zoals zieken- 
huizen, woonzorgcentra en psychiatrische verzorgingstehuizen. 


Deze uitgave bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandelt vooral de voorzorgs- 

maatregelen om kruisinfecties te bestrijden, zoals de standaardvoorzorgsmaatregelen, 
bagels handhygiëne, reiniging en desinfectie. Het tweede deel gaat over infecties die frequent 
a voorkomen, maar waarover nog veel onduidelijkheid bestaat, zoals de ziekenhuisbacterie 

| MRSA, Clostridium difficile, influenza en epidemieën met diarree. Deze infecties worden 

| war de boeck kort toegelicht: wat zijn ze, hoe ontstaan ze en welke voorzorgsmaatregelen moeten er 

genomen worden om kruisinfecties te vermijden of preventief aan te pakken. Er wordt ook 

een hoofdstuk gewijd aan pandemische en epidemische infectieziekten. 


nocte e Pan Door deze opbouw is het boek zeer geschikt voor gebruik in zowel acute, als chronische 
Leidraad voor zorginstellingen onare 

ISBN 978 90 455 6382 4 rginstelngen. 
€ 39,50 - 344 DIZ. - 2017 


Ade editie 


Onlinemateriaal 
* digitale oefenmodule 


ALGEMENE MENSELI JKE 


anatom 


Algemene menselijke 
anatomie en fysiologie 
ISBN 978 90 306 9490 8 
€ 28,90 - 250 blz. - 2019 
Contacteer onze 
accountmanager om te 
bestellen. 

iste editie 


Onlinemateriaal 
- docentenhandleiding 


Toegepaste verloskunde voor 
verpleegkundigen 

Van preconceptie tot kraambed 
ISBN 978 90 306 8982 9 

€ 41,15 - 224 blz. - 2018 

1ste editie 


Onlinemateriaal 

- nuttige links, oefenigen en 
erratum voor studenten 

* oplossingen voor de 
docent 


\E EN EUSIOLOGIE 


Algemene menselijke anatomie en 
fysiologie 


Dr. Ancy Leroy 


Algemene menselijke anatomie en fysiologie vormt een grondige basis voor de 
kernvakken in medische opleidingen voor professionele bachelors. Aan de hand van 
talrijke bronnen en een weelde aan beeldmateriaal maakt de student kennis met de 
menselijke anatomie en fysiologie. 


Deze uitgave integreert theorie en opdrachten, met een juiste focus binnen de brede 
context van anatomie en fysiologie. Een heldere structuur en duidelijk taalgebruik 
maken het handboek nog meer gebruiksvriendelijk. 


In dit vernieuwende werkboek vullen uw studenten het lesmateriaal aan met hun 
eigen tekst en tekeningen. Algemene anatomie en fysiologie levert geen hapklare 
brokken theorie, maar nodigt de docent uit om samen met de studenten een verhaal 
op te bouwen aan de hand van modeltekeningen. Een student die een fysiologisch 
mechanisme zelf tekent, begrijpt de leerstof beter. 


Ancy Leroy is docent anatomie, fysiologie en pathologie aan de Hogeschool Gent 
in de opleidingen Biomedische laboratoriumtechnologie, Logopedie en Audiologie. 
Aan de Universiteit Gent is zij praktijkassistent binnen de educatieve master 
Gezondheidswetenschappen. 


ONTDEK DIT VERNIEUWENDE 


WERKBOEK MET 
MODELTEKENINGEN 


Toegepaste verloskunde voor 
verpleegkundigen 

Van preconceptie tot kraambed 

Danny Peeters | 


Toegepaste verloskunde voor verpleegkundigen introduceert verpleegkundigen tot 
de wereld van de verloskunde. Dit praktische handboek volgt alle stadia van de 
zwangerschap, van preconceptie tot kraambed. 


Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een korte inleiding over een fictieve patiënt, zodat 
studenten zich meteen kunnen inleven. De auteurs verduidelijken de raakvlakken met 

de verpleegkunde en omschrijven de mogelijke taken van de verpleegkundige in elke 
situatie. 


Komen onder meer aan bod: 
LA gezond zwanger worden: verpleegkundig advies voor en tijdens de zwangerschap; 
64 fysiologie van de zwangerschap; 
64 klachten van acute buikpijn of bloedverlies tijdens het eerste trimester; 
64 misselijkheid en onwel zijn; 
GA verloskundige urgenties op spoedgevallen: 
64 zwanger op de operatietafel: 
64 een spoedbevalling buiten het ziekenhuis: 
64 hulp en advies aan een lacterende vrouw in het algemeen ziekenhuis. 


Een verklarende woordenlijst, een handige beslissingsboom en verschillende 
opdrachten maken deze uitgave een onmisbaar instrument voor elke verpleegkundige. 


Interactieve scenario’s in acute 
verloskunde 

Klinisch redeneren en evidence-based 
practice 


Danny Peeters - Leen Van den Eeden 


Met Interactieve scenarios in acute verloskunde oefenen studenten verloskunde en 
ervaren vroedvrouwen de situaties waarmee ze dagelijks te maken krijgen. Parate kennis 
van de urgentieprotocollen is immers even belangrijk als het doordacht anticiperen 

op mogelijke risico's. Door wisselende casussen interactief te oefenen wordt de 
verloskundige uitgedaagd om zijn kennis en inzicht up-to-date te houden. 


wr de boeck Free Met dit losbladig systeem om scenario's te trainen kunnen verloskundigen op elk 
moment en elke plaats oefenen. De uitgewerkte protocollen zijn evidence-based en 
bouwen verder op de verloskundige kennis van elke verloskundige. 


Interactieve scenario's in acute 

verloskunde In deze tweede editie zijn de nieuwe FIGO-richtlijnen opgenomen. 
ISBN 978 90 306 9301 7 

€ 39,90 - 148 blz - 2019 

2de editie 


Onlinemateriaal 
* docentenhandleiding 


Frans in het 


ziekenhuis 


Frans in het ziekenhuis 

Le francais pratique pour le 
personnel hospitalier 

ISBN 978 90 341 9328 5 

€ 36,70 - 254 blz. - 2009 
1ste editie 


Onlinemateriaal 
* oplossingen voor de 
docent 


Deze titel is voorlopig niet 
beschikbaar via Blend. Op 
aanvraag bekijken we met u of 
een boek op maat mogelijk is. 


Le néerlandais à l'hôpital 
ISBN 978 90 341 9364 3 
€ 58,20 - 214 biz. - 2011 
1ste editie 


Deze titel is voorlopig niet 
beschikbaar via Blend. Op 
aanvraag bekijken we met u of 
een boek op maat mogelijk is. 


Frans in het ziekenhuis 

Le français pratique pour le personnel 
hospitalier 

Caitiecine Dubois | 


Frans in het ziekenhuis. Le français pour le personnel hospitalier heeft én doelstelling: de 
communicatie tussen verplegend personeel en Franstalige patiënten gemakkelijker maken 
in een zo kort mogelijke tijd. 


De focus ligt op spreekvaardigheid. De lessen worden opgebouwd rond twee vragen: 
‘Wat zeg ik in een concrete situatie?’ en ‘Hoe zeg ik het?" De woordenschat van de 
verschillende lessen wordt via doordachte dialogen en afwisselende oefeningen met 
toenemende moeillijkheidsgraad aangereikt. 


Het boek biedt een maximale flexibiliteit: je kunt de cursus in 60 of 20 uur doornemen, 
met of zonder docent. In Grammaire pratique vindt de student de strikt noodzakelijke 
grammatica voor verpleegkundigen. 


F C] % | PN = 1 
Le néerlandais à l'hôpital (+ cd-rom) 
Catherine Dubois - Sophie Denolf 
Le néerlandais à l'hôpital heeft één doelstelling: de communicatie tussen verplegend 
personeel en Nederlandstalige patiënten gemakkelijker maken in een zo kort mogelijke 


tijd. De focus ligt op spreekvaardigheden, de oefeningen gaan meestal over situaties in 
het ziekenhuis en de uitleg over grammatica is beperkt tot het hoogstnoodzakelijke. 


Mogelijke communicaties voor en tijdens het verblijf van de patiënt, van het eerste 
telefoongesprek tot ontslag uit het ziekenhuis passeren de revue: onthaal van de patiënt, 
onthaal van de bezoekers, de verzorging van de patiënt, het afnemen van de parameters, 
de toediening van medicijnen, de onderzoeken en chirurgische voorbereidingen. Een 
apart hoofdstuk is gewijd aan spoed. Het slechtnieuwsgesprek krijgt speciale aandacht in 
het boek. 


Basisboek oncologie voor 
verpleegkundigen 

ISBN 978-90-306-9891-3 
€ 35,40 - 224 blz. - 2021 


Kanker 

Van research tot patiënt 
ISBN 978-90-306-9880-7 
€ 31,80 - 190 blz. - 2021 


Basisboek oncologie voor 
verpleegkundigen 


HERZIENE EDITIE 


IN 2021 


Vereniging voor Verpleegkundigen Radiotherapie 
en Oncologie (VVRO) 


Basisboek oncologie voor verpleegkundigen licht toe hoe kanker ontstaat, hoe 
de diagnose wordt gesteld en welke behandelingen magelijk zijn. Zo leren 
verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers de dagelijkse werking van de 
oncologische zorg kennen. 


De auteurs geven uitvoerige evidence-based informatie over mogelijke neveneffecten 
en hoe ze te voorkomen of behandelen. Daarnaast focussen ze op onderwerpen die tot 
de standaardpraktijk behoren in de behandeling van en de omgang met kankerpatiënten. 
Ook de meest recente ontwikkelingen die stilaan ingang vinden in de dagelijkse praktijk 
komen aan bod. 


De laatste jaren is de opvatting gegroeid dat de multidisciplinaire benadering van 
de kankerpatiënt essentieel is voor een optimale behandeling. Vandaar de aandacht 
voor preventie, screening, de diagnostische fase, de verschillende behandelingen en 
hun nevenwerkingen, de revalidatiefases, voeding, klinische studies, complementaire 
geneeskunde en de palliatieve fase. 


In deze editie besteden de auteurs extra aandacht aan de laatste stand van zaken rond 
immunotherapie. 


Kanker 
Van research tot patiënt 


Prof. dr. Filip Lardon - Prof. dr. Marc Peeters 


HERZIENE EDITIE 


IN 2021 


Kanker. Van research tot patiënt is bedoeld voor elke zorgverlener of student in 

een opleiding gezondheidszorg, biomedische wetenschappen of laboratorium- 
technologie die zijn of haar kennis over de huidige inzichten en toekomstperspectieven 
over kanker wil uitbreiden. 


Het boek begint bij wat kanker precies is, hoe vaak de ziekte voorkomt, hoe en 
waarom ze in het lichaam ontstaat en hoe een tumor groeit en welke gevolgen dat 
heeft. Daarna komen Klinische aspecten, zoals de diagnosestelling, de vooruitzichten 
voor de patiënt en de huidige en nieuwe (toekomstige) behandelingsmethoden aan bod. 
Het wetenschappelijk kankeronderzoek en de nieuwste kennisontwikkelingen krijgen 
daarbij bijzondere aandacht. In een tweede deel spitst het boek zich specifiek toe op een 
aantal vaak voorkomende kankertypes. 


De uitgebreide aandacht voor de recentste wetenschappelijke inzichten en de impact 
daarvan op de bestaande en nieuwe (doelgerichte) behandelingen van kanker, vormen 
een cruciaal instrument voor elke (toekomstige) gezondheidswerker of zorgverlener 
die in aanraking komt met oncologische patiënten of betrokken is bij wetenschappelijk 
kankeronderzoek. 


Het boek is bijzonder toegankelijk geschreven, bevat duidelijke illustraties en biedt 
een relevant en actueel aanbod van wetenswaardigheden over de meest besproken 
aandoening van deze tijd. 


Het klinisch-kinesitherapeutisch 
onderzoek 


Het klinisch- Chris Van den Broeck - Erik Witvrouw 

kinesitherapeutisc h 

onderzoek Het klinisch-kinesitherapeutisch onderzoek richt zich tot kinesitherapeuten in opleiding. 
Het boek wil een leidraad zijn bij het methodisch handelen en klinisch redeneren tijdens 
het kinesitherapeutisch onderzoek. 


6 In het eerste deel verduidelijken de auteurs een aantal begrippen met betrekking 
tot The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) en het 
methodisch handelen. 

64 In het tweede deel worden de bewegingsmogelijkheden in de verschillende 
gewrichten geïllustreerd en besproken, gevolgd door een beschrijving van het 
spierwerk en de spierbaan met enkele concrete toepassingen. 

64 In het derde deel wordt het klinisch-kinesitherapeutisch onderzoek met de 

Ten anamnese, de inspectie, het basistunctieonderzoek en de objectieve metingen 

Het klinisch- uitgebreid beschreven. Via het klinisch redeneren biedt dit deel het denkkader tot 

kinesitherapeutisch onderzoek Liens / 

ISBN 978-90-308-9234-8 het stellen van een kinesitherapeutische diagnose. 

€ 26,40 - 108 blz. - 2007 


-Klinisch onderzoek van de cervicale 
Kijnisch ES in wervelkolom 


de cervicale werv elkolom 


Barbara Cagnie et al. 


Klinisch onderzoek van de cervicale wervelkolom geeft een uitgebreid overzicht 
van het kinesitherapeutisch onderzoek van de cervicale wervelkolom. Het boek 

is een naslagwerk gebaseerd op de jarenlange klinische, wetenschappelijke 
en didactische ervaring van de auteurs. Alle auteurs zijn actief als docent in de 
pastgraduaatsopleiding Manuele therapie. 


De auteurs vertrekken vanuit klinisch redeneren bij patiënten met nekpijn. Van daaruit 
overlopen ze het klinisch onderzoek van de cervicale wervelkolom op een gestructureerde 
| manier. Het boek bespreekt o.a. de volgende vormen van onderzoek van de cervicale 

| wr deboeck wervelkolom: neurogeen onderzoek, articulair onderzoek, myogeen onderzoek en 
sensorimotorisch-controle-onderzoek. 


De structuur van Klinisch onderzoek van de cervicale wervelkolom is gebaseerd op het 


Klinisch onderzoek van de 5 eoo 

wieken Gn Men ‘planetenmadel’. Alle onderzoekstechnieken zijn grondig uitgeschreven en worden 
ISEN 978 90 455 6171 4 geïllustreerd met foto's. 

€ 47,20 - 208 blz. - 2017 

1ste editie Dit handboek is een basiswerk voor al wie in de praktijk staat en voor studenten in de 


revalidatiewetenschappen, de fysiotherapie en de kinesitherapie. 
Deze titel is voorlopig niet 
beschikbaar via Blend. Op 
aanvraag bekijken we met u of 
een boek op maat mogelijk is. 


Í le ki nésil hei Apen he 


behandeling van 


hand en polsle tSCIS 


De kinesitherapeutische 
behandeling van hand- en 
polsletsels 

Oefentherapie en 
ondersteunende technieken 
ISBN 978 90 341 9256 1 

€ 45,10 - 208 blz. - 2009 
1ste editie 


Deze titel is voorlopig niet 
beschikbaar via Blend. Op 
aanvraag bekijken we met u of 
een boek op maat mogelijk is. 


L= 
Mobilisaties en 
mampulaties var 


de extremiteiten 


Mobilisaties en manipulaties 
van de extremiteiten (2 delen) 
Deel 1: Bovenste extremiteit 
Deel 2: Onderste extremiteit 
ISBN 978 90 341 9414 5 

€ 79,00 - 174 + 292 blz. - 2011 
iste editie 


Deze titel is voorlopig niet 
beschikbaar via Blend. Op 
aanvraag bekijken we met u of 
een boek op maat mogelijk is. 


De kinesitherapeutische behandeling 
van hand- en polsletsels 
Oefentherapie en ondersteunende technieken 


Eric Van den Kerckhove - Kathleen Meeûs - Kim Caluwé - 
Koen Janssens 


De kinesitherapeutische behandeling van hand- en polstetsels biedt de praktiserende 
kinesitherapeut een leidraad bij het onderzoeken, evalueren en behandelen van 
hand- en polsaandoeningen. De kinesitherapeut kan gemakkelijk met het boek aan de 
slag en leert de technieken op een veilige manier toe te passen. 


In het eerste deel gaan de auteurs dieper in op de functionele anatomie van de hand- 
en polsregio. Vervolgens bespreken ze de algemene principes van weefselherstel 
gekoppeld aan de oefendoelstellingen overeenkomstig het type weefsel en de fase van 
herstel. Het klinisch onderzoek met zijn specifieke tests en evaluatiemethoden wordt 
uitgelegd, geïllustreerd en gekoppeld aan het manueeltherapeutische onderzoek. 

In het tweede deel bespreken de auteurs op basis van de wondhelingsprincipes uit het 
eerste deel de meest courante letsels ter hoogte van de verschillende weefsels. 


Aan de hand van verschillende gevalstudies werken de auteurs concrete oefen- 
programma's uit. 


Mobilisaties en manipulaties van de 
extremiteiten 


Axel Beernaert - Ann Cools - Paul De Buck - Philip Roosen - 
Fabienne Van De Steene - Bart Vanthillo - Damien Van Tiggelen 


Mobilisaties en manipulaties van de extremiteiten geeft een duidelijk overzicht van de 
meest bruikbare mobilisatie- en manipulatietechnieken van de extremiteiten in de klinische 
praktijk. 


De kinesitherapeut leert de perifere gewrichten veilig en doeltreffend te mobiliseren 
en manipuleren. Naast de specifieke mobilisatietechnieken komen een aantal 
harmonische technieken aan bod. Deze passieve oscillerende mobilisaties zijn bij heel veel 
patiënten nuttig door hun pijninhiberende en anti-inflammatoire werking. 


Het eerste hoofdstuk van het eerste boek gaat kort in op de principes, de 
biomechanica en de theoretische achtergrond van mobilisaties en manipulaties. De 
volgende drie hoofdstukken bespreken de technieken van de bovenste extremiteit: de 
schouder, de elleboog en de hand en pols. In het tweede boek komen de technieken van 
de onderste extremiteit op dezelfde manier aan bad. 


ATIES EN 
a Ties VAN 


Lom 


Mobilisaties en manipulaties 
van de wervelkolom 

ISBN 978-90-306-9896-8 

€ 47,30 - 270 blz. - 2021 

Ade editie 


Deze titel is voorlopig niet 
beschikbaar via Blend. Op 
aanvraag bekijken we met u of 
een boek op maat mogelijk is. 


Oefentherapie 
bij rugaandoeningen 


Lever Theme | art Wir ills 


mir de boeck 


Oefentherapie bij 
rugaandoeningen 

ISBN 978 90 341 9968 3 
€ 45,90 - 208 blz. - 2006 
2de editie 


Deze titel is voorlopig niet 
beschikbaar via Blend. Op 
aanvraag bekijken we met u of 
een boek op maat mogelijk is. 


Mobilisaties en manipulaties van de 
wervelkolom 


Axel Beernaert - Barbara Cagnie - Bart Vanthillo - 
Tom Barbe - Vincent Dewitte 


HERZIENE EDITIE 


IN 2021 


Mabilisaties en manipulaties van de wervelkolom is een praktisch boek dat een duidelijk 
overzicht biedt van de verschillende mobilisatie- en manipulatietechnieken in de klinische 
praktijk. De kinesitherapeut kan er gemakkelijk mee aan de slag en leert de technieken op 
een veilige manier toe te passen aan de hand van klinische algoritmes. 


Naast de specifieke mobilisatietechnieken komen een aantal harmonische technieken 
aan bod. Deze passieve oscillerende mobilisaties zijn bij heel veel patiënten nuttig door 
hun pijninhiberende en anti-inflammatoire werking. 


G5 Het eerste deel gaat kort in op de principes en theoretische achtergrond van 
mobilisaties en manipulaties. 

GA Het tweede deel bespreekt de technieken per regio: de cervicale wervelkolom en 
de cervicothoracale overgang, de thoracale wervelkolom en de ribben, de lumbale 
wervelkolom en de thoracolumbale overgang, het sacro-iliacale gewricht en het 
sacrococcygeale gewricht. 


Oefentherapie bij rugaandoeningen 


Lieven Danneels - Bart Vanthillo 


Oefentherapie bij nigaandoeningen biedt de kinesitherapeut een literatuuroverzicht van de 
behandeling van rugpijn en een praktische leidraad. 


W In het eerste deel worden een aantal begrippen uitgewerkt. De auteurs bespreken 
lumbopelvische stabiliteit en gaan in op alle mogelijke articulaire, myogene, 
neurogene, psychosociale disfuncties en motorische controledisfuncties. Aan 
de hand daarvan wordt een klinisch redeneermodel opgesteld waarmee de 
kinesitherapeut een individueel oefenprogramma kan opstellen. 

LA In het tweede deel wordt stap voor stap een algemeen revalidatieschema 
uitgewerkt dat als leidraad kan dienen bij zowel preventieve als therapeutische 
interventies. 

(4 In het laatste deel beschrijven de auteurs specifieke toepassingen waarin de 
behandeling van een aantal casussen gedetailleerd wordt besproken. Meer dan 
120 foto's illustreren de oefeningen voor een duidelijker begrip. 


Oefentherapie bij 
nekaandoeningen 


sure ad 


Barbara Cognec 
Kristof De Corte 
Filip Descheemstker 


Oefentherapie bij 
nekaandoeningen 

ISBN 978 90 455 6031 1 
€ 45,90 - 208 blz. - 2017 
2de editie 


Deze titel is voorlopig niet 
beschikbaar via Blend. Op 
aanvraag bekijken we met u of 
een boek op maat mogelijk is. 


4. 


Oefentherapie 


hu pe esaandoi Ingen 


Oefentherapie bij 
peesaandoeningen 
ISBN 978 90 341 9930 0 
€ 45,90 - 170 blz. - 2006 
1ste editie 


Deze titel is voorlopig niet 
beschikbaar via Blend. Op 
aanvraag bekijken we met u of 
een boek op maat mogelijk is. 


Oefentherapie bij nekaandoeningen 


Barbara Cagnie - Kristof De Corte - Filip Descheemaeker 


Oefentherapie bij nekaandoeningen bespreekt de evaluatie en behandeling van 


patiënten met nekpijn. De kinesitherapeut kan er gemakkelijk mee aan de slag en leert 


de technieken op een veilige manier toe te passen. 


(4 In het eerste deel wordt dieper ingegaan op de anatomie en biomechanica van 
de cervicale en scapulothoracale regio, waarbij een klinisch redeneermodel wordt 
uitgewerkt voor deze patiëntengroep. Zo krijgt de kinesitherapeut een leidraad voor 
het klinisch onderzoek en voor het behandelplan. 

LA In het tweede deel bespreken de auteurs de evaluatie van de patiënt en in het 
derde deel werken ze stap voor stap algemeen revalidatieschema uit dat de 
kinesitherapeut kan gebruiken bij preventieve én therapeutische: interventies. 

LA Het laatste deel beschrijft specifieke toepassingen aan de hand van casussen 
en foto's. 


Oefentherapie bij peesaandoeningen 


Nele Mahieu - Erik Witvrouw 


Oefentherapie bij peesaandoeningen bespreekt de evaluatie en behandeling van 


patiënten met peesaandoeningen. De kinesitherapeut kan er gemakkelijk mee aan de 
slag en leert de technieken op een veilige manier toe te passen. 


4 In het eerste deel worden de verschillende inzichten en mechanische 
karakteristieken van peesweefsel besproken. De auteurs onderzoeken of en hoe 
oefentherapie een effect heeft op peesweefsel. 

GÁ In het tweede deel komen uitgewerkte oefenprogramma's aan bod voor 
achillespeesaandoeningen, patellapeestendinopathieën en peesletsels aan de 
supraspinatus en polsextensoren. De talrijke voorbeelden van oefeningen 
worden geïllustreerd met foto's voor een duidelijk begrip. 


mr de boeck 


Revalidatiepsychologie 
Praktische psychologie voor 
hulpverleners in de revalidatie 
ISBN 978 90 455 6035 9 

€ 54,20 - 366 blz. - 2019 

2de editie 


| Onlinemateriaal: 

* Casus 

* illustrerend materiaal 

+ PowerPointpresentaties 
voor de docent 


vormge 


Veranderende denkbeelden in 
de psychotherapie 
Interactionele vormgeving in 
actie 

ISBN 978 90 341 9299 8 

€ 34,30 - 224 blz. - 2008 

1ste editie 


Deze titel is voorlopig niet 
beschikbaar via Blend. Op 
aanvraag bekijken we met u of 
een boek op maat mogelijk is. 


Revalidatiepsychologie 
Praktische psychologie voor hulpverleners in de 
revalidatie 


Eric Kerckhofs - Che t: Lafosse 


Dit boek belicht de talrijke psychologische processen die inherent zijn aan de revalidatie 
van mensen met een lichamelijke en/of neurocognitieve aandoening. 


Een aantal aspecten daarvan behoren tot het werkdomein van de klinisch psycholoog of 
de neuropsycholoog. Dit boek is vooral bedoeld voor studenten en alle andere hulp- 
verleners in de revalidatiesetting zoals artsen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, 
logopedisten, kinesitherapeuten en maatschappelijk werkers. Als hulpverlener moet 

je immers de nodige kennis en vaardigheden bezitten om te kunnen omgaan met de 
psychologische fenomenen die het verloop en de uitkomst van de revalidatie sterk kunnen 
beïnvloeden. 


Het boek omvat zes delen die thematisch samenhangende hoofdstukken groeperen, 
gaande van revalidatie in biopsychosociaal perspectief, de revalidant als mens, 

de revalidant en zijn familie, de werkrelatie tussen hulpverlener en revalidant, het 
revalidatieproces en ten slotte de hulpverlener zelf. 


Deze herwerkte editie bevat een nieuw hoofdstuk over placebo- en nocebo-effecten en 
de rol van aspecifieke en contextuele factoren in de revalidatie. Bovendien zijn er nieuwe 
onlineoefeningen en casussen beschikbaar. 


Veranderende denkbeelden in de 
psychotherapie 
Interactionele vormgeving i in y actie 


Hilde Vleugels Bruno Van den Bosch 


Veranderende denkbeelden in de psychotherapie verbindt de verworvenheden van de 
modeme tijd met nieuwe denkbeelden. Het boek richt zich tot psychotherapeuten en 

al wie belangstelling heeft voor een nieuwe visie op mens en natuur. De razendsnelle 
evolutie van die visie heeft gevolgen voor de geestelijke gezondheidszorg die nog niet 
volledig geassimileerd zijn. Toch tekenen zich duidelijke contouren af in de therapeutische 
theorie en praktijk. De auteurs brengen enkele van die nieuwe krijtlijnen onder de 
aandacht. 


Sinds 1989 zoekt en vindt een nieuwe en eigentijdse psychotherapeutische methode 
vom: de Interactionele Vormgeving (LV). De klemtoon ligt daarbij op de filosofische 
uitgangspunten, op de basisattitude van de |.V.-therapeut en op het integratieve en 
transpersoonlijke karakter. 


De theoretische beschouwingen zijn doorweven met stukjes levensverhaal van cliënten, 
praktijkvoorbeelden en praktische handvatten. 
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